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DESINFECTION PAH M VAPEUR XÆDS TERREAUX 


A USAGE MARAICHER ET HORTICOLE 


’orone le sol, les terreaijz peuvent receler de nombri’eux or^nianes indî.fférents, utiles ou 
nudsibles- (iîes derniers, pour ce qui nous concerne, coapronnen.; surtout des champignons, 
des bactéries, des nématodes, des mauvaises hdrbes, dos insectes et des virus* Il est par-' 
fois utile de les combattre et ce sans trop perturber l’équilibro biologique et physico- 
chimique du sol nécessaire à un bon développamcnt des cultures. D*autant plus que les ter- 
reaux sont généralement destinés aux semis et repiquages, donc à de jeunes planta éminemment 
sensibles à des agents agrssseursà 

Selon leur destination, couches, mottes compressées ou potées, les terreaux po\irront être 
désinfectés soit en place comme les sols, soit en vrac (sous cloches, on bacs ou sous film 
plastique ) • 

La vapeur d*eau est un excellent procédé ds désinfection, efficace contre la majorité des 
organiaaes du sol selon les températures obtenues et les profondeurs atteintes* 

En l'ovanohe, malgré sa souplesse d'^utilisaticr la vapeur, qui peut otre considérée comme un 
stérilisant total, peut entraîner une hécatombe d*organismc3 utiles et causer par voie de 
conséauenco des accidents végétatifs sur les cultures q\ii suivent la désinfection* 

Pour remédier à cet inconvénient et par mesure d- économie on davra toujours opérer à la 
température la plus basse compatible avec les résultats recherchés, compte tenu de ce que 
les organismes du aol ne réagissent pas de la même manière à une température donnée* C^est 
ainsi que sont détruits (pour une durée d*a;pr location de iO à 12 minutes) • les nématodes 
et les adventices (ainsi q-'jie leurs semences; à 54°- les champignons et insectes à 71®, 
certains virus à 82°, d'autres à 93®^ 

En gériéral, au niveau où elles sont obtenues, des tempétatureo de 70 à 80° entretenues 10 
à i2 minutes sont suffisantes pour assurer une bonne désinfection ooursnte de terreaux. 

Encore faut-il dann certains cas considérer des résistances particulières d'organismes cités 
plus haut, résistances spécifiques oxi d-organo.o végétatr.fs (vcrticilliose - fusarium, etc. ; 

Toutefois, à la suite d'une désinfcctioM par la vapeur la ro colonisation des terreaux par 
divers organismes peut être très rapide du fait de la dispaiàtion d'antagonistes (cas du 
Botrytls de la laitue) eu de la migration de certains agents pathogènes des aones plus 
profondes vers la surface (nématodes, en particulier, (Sans les terreaux en place)* 

Outre les échecs pouvant résulter d^une nuravaise utilisation de la méthode il arrive souvo:.i 
qu'un déséquilibre ïhysico-ciwalqufi soit observé après une désinfection à la vapeur. L’éli- 
mination plus ou moins totale des bactérios nitrifiantes (détruites à partir (3© 71®) et la 
prolifération des bactéries ammonisantes (plus résistar^ss) peuvent entraîner un déséquili'r:. 
préjudiciable aux cultures par excès d'aaoto ammoniacale libre non nitrifié et ce d'autant 
plus que les terreaux sont riches en matière organique facilement décomposable* 

En matière de désinfection par la vapeur il faut considérer les règles générales suivantes 

- que Sa vapeur d-'eau, de faible densité, a plus tendance à s'élever qu'à descendre d'où 
l'intérêt d'amener la vapeur le plus bas possible y.herse pour les terreaux en place, arrivée 
T»ar le bas le cas de l'utilisation des bacs). Par contre sous bâches plastiques, la 

méthode permet une désinfection profonds (fonction du temps) par pénétration de l'eau chaud' 
résultant de la condensation de la vapeur amenée oai surface* 




- qu‘m terreau soc sera plus rapidement désinfecté qu’un terreau humide. 

- qa'on terreau trarté a trop iiaute températ^-ire et partielleœnt stérilisé risque d’être tr_f 
rigidement recolonisé par certains organismes pathogènes résistants et encore présents d^ns 
le terreau ou réintroduits (per les jeunes plante, les travaux du sol ou l’eau d ixri.^t..u.-, 
OT dènt la multipli cation sera rapide en l’absence d'agents antagonistes. 

- qa’un délai de 30 à 40 jours est nécessaire, entre la désinfection et l’utilisation des 
terreaux, pour permettre aux bactéries nitrifiantes de se multiplier suffisamment. 

- QU m arrosage abondant des terreaux permet de limiter les risques dûs à l’excès d'aocumu- 
lotion d’ammoniaque et de raccourcir les délais d’emploi. 

que la température rechercliée sera d'autant plus longue à obtenir que la vapeur devra ix 
verser iine couche plus importante de terreaux = D^où intérêt de ne traiter les terreaux: 

.'- ic qu'en tas de faible épaisseur ou en bacs (remonté vers le iiaut de la vapeur émise par- 
.0 bas). 

- qu on général la désinfection par la vapeur est d’un prix de revient relativement élero 
t-^nt de '.‘opération elle-même que du matériel. Malgré cela c’est une méthode efficace. et 
sûre quand elle est ré?,lisée avec soins et discemementc 

Si la vai^eior du fait même de son prix de revient voit son utilisation réduite en grande - 
turo elle nous paraît indiquée pour les exploitations horticoles et maraîchères et tout par- 
ticulièrement pour les terreaux dont dépendent bien souvent le succès ultérieur des produc- 
tions a 

- aue la vapeur constitue un excellent moyen de protection contre les adventices nuisibles-. 

- que toute désinfection des terreaux par la vapeur doit être suivie de précautions cultu- 
l’ales (choix de plants, désinfection des pots ou godets, stérilisation d’instruments ara- 
toires, etcn.n) pour éviter leur rapide recentamination par les agents pathogènes introduils 
ultérieurement si les antagonistes ont été détruits en tout ou partie. 
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P; CHRESTIA3M 


recommandons à nos abonnés de penser dès maintenant au règlement de l’abomiement peur 
'1974, les tarifs sont inchangés ? 

- Abonnement ordinaire a. ....i... .30 P 


- Abonnements à plusieurs adresses . ..30P4-25F par adresse; 

(1 seul service de Phyto ma ) supplémenta:’-): ' 

- Abonnements multiples à une même adresse . • .30P+15P par exem- 

plair SUTÎjl, 

- Abonnement à plusieurs Stations d’Athô i30P + 25P par Stati-n 

(1 seul service de Hiytoma) 
versement global h une seule Station. 

Paiement au compte de chèq-ue de "Régisseur de Recettes de la D,D*A. - Plontpellier 

CCP tbntpelller 5238^ 

L’Inspecteur, 

P BERVIILE 
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